Zygmunt Brodowski 


syn Obywatela miasta Krakowa, 


urodzony dnia 7 Września 1860 roku, zmarł w dniu 20 Października 182 roku. 


Stroskani Rodzice zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok we Wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 3 po południu, z domu pod L. 412 przy ulicy Różannój 
wprost na Cmentarz. | 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie, 
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